Marcin Kijania 


wozny Magistratu krakowskiego, 


przeżywszy lat 56, po długiej i dolegliwej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, zmarł 
dnia 2 Września 1889 r. 


Wyprowadzenie zwłok nastąpi we Środę dnia 4 b. m. o godzinie wpół do 5 popołudniu, na które stroskana 
żona z rodziną, Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność zaprasza. 


ŻAŁOBNE NABOŻEŃSTWO 


odprawi się w Piątek dnia 7 b. m. o godz. 8 rano w kościele parafialnym Bożego Ciała na Kazimierzu. 


W drukarni A. Koziańskiego w Krakowie. 


